Proboszcz parafii w Liszkach, Szambelan Papieski, Dziekan Dekanatu 


Czernichowskiego 


przezywszy lat 67, w kaplanstwie 43, na probostwie w Liszkach 31, 
po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 5 sierpnia 1949 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby do kościoła parafialnego odbędzie się dnia 7 b. m. o godzinie 
ð po południu a 8 b. m. po odprawionych nabożeństwach zalobnych eksportacja zwłok na cmentarz 
miejscowy nastąpi o godzinie 10 rano. 


Na te smutne obrzędy zaprasza się Wielebne Duchowieństwo i Wiernych. 
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